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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbare raadpleging aanleg elektriciteitskabel tussen het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken (Viking Link), Ministerie van Economische Zaken 


U kunt uw mening kenbaar maken (geen formele zienswijze) 

IMationalGrid en Energinet.dk, respectievelijk de Engelse en de Deense netbeheerder, willen tussen 
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met een 
transportcapaciteit van ca. 1400 MW, met convertorstations bij de aansluitpunten. Deze verbinding 
zal aan de Engelse zijde aan het Bicker Fen-substation in Lincolnshire worden aangesloten. In 
Denemarken zal de Viking Link kabel via het Revsing-substation in zuidelijk Jutland op het hoogspan¬ 
ningsnet worden aangesloten. De beoogde kabelroute loopt door een deel van de Nederlandse 
Noordzee. 



Doel van Viking Link 

Het doel van de kabel is het vergroten van de interconnectiecapaciteit. Dit is een noodzakelijke 
voorwaarde om de Europese elektriciteitsmarkt goed te kunnen integreren. De kabel tussen het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken faciliteert onderlinge uitwisseling van stroom. Bovendien kan 
door de kabel de reservecapaciteit in beide landen worden beperkt. Door verdere uitbreiding van de 
interconnectiecapaciteit zullen de markten van Noordwest-Europa landen kunnen integreren tot één 
gezamenlijke elektriciteitsmarkt. 

Openbare raadpleging en Rijkscoördinatieregeling 

Het project Viking Link valt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit houdt in dat de vergunning¬ 
verlening voor het project door de Minister van EZ wordt gecoördineerd. 

Voor het project moet een milieueffectrapport worden opgesteld. Op het project Viking Link is, naast 
de RCR, ook Europese regelgeving van toepassing. 1 De openbare raadpleging maakt deel uit van de 
verplichtingen die deze regelgeving oplegt aan de initiatiefnemers. Doel is om belanghebbenden 
vroegtijdig te betrekken en te raadplegen, voordat een voorkeurstracé wordt vastgesteld en vergun¬ 
ningaanvragen worden ingediend. De reacties die bij de raadpleging worden gegeven, zijn daarom 
geen zienswijzen. Er ligt nu nog geen ontwerpbesluit ter inzage. De formele zienswijzenprocedure start 
pas als er ontwerpbesluiten zijn genomen. 

Informatie inzien 

De openbare raadpleging vindt plaats van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016. Gedurende deze 


1 Verordening (EU) Nr. 347/2013 VAN HET EuropEES parlement EN DE RAAD 

van 17 april 2013, betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur. 
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periode kunt u informatie over het project digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en op 
http://www.viking-link.nl. 

Inloopavond 



De initiatiefnemers organiseren een inloopavond om het project toe te lichten. U bent van harte 
welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze 
inloopavond wordt gehouden op woensdag 6 juli in Hampshire Hotel - Babylon Den Haag, Bezuiden- 
houtsweg 53, 2594 AC Den Haag. U kunt tussen 14.00 uur en 20.00 uur vragen stellen aan medewer¬ 
kers van NationalGrid, Energinet.dk en het Ministerie van Economische Zaken. 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 8 juli 2016 tot en met donderdag 18 augustus 2016 reageren door een e-mail te 
sturen naar vikinglink@energinet.dk. 

Wat gebeurt hierna? 

Alle feedback wordt verzameld en zal worden beschouwd tijdens de verdere ontwikkeling van het 
project. De ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen zullen naar verwachting in 2017 ter inzage 
worden gelegd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. 

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op op www.bureau-energieprojecten.nl en op http://www.viking-link.nl. 
Heeft u na het bezoeken van de websites nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, 
T (070) 379 89 79. 
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